Mer inz ROMAN 


BARAN 


B. DYREKTOR ELEKTROWNI KRAKÓW, ZESPOŁU 

SLEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW,! B. WYKŁA- 

DOWCA TECH. ENERGETYCZNEGO, ODZNACZONY 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZE- 

NIA POLSKI, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI, 
MEDALEM X-LECIA PRL 


przeżywszy lat 56, po krótkich i ciężkich cierpieniach, 
zmarł dnia 12 czerwca 1973 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawio- 
ne zostanie w sokotę dnia 16 bm. o godz. 10 w kościele 
ra ementarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowa- 
dzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, o czym 


zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, MATKA, SYNOWIE, SYNOWA i RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 


